El género Cal/lídula Chaudoir 


Pon J, MATEU 


(Almería. España) 


¿n 1876 el barón de Chaudoir describió en los Annales de la Soc. Ent. de Belyique el 
género Callidula con el objeto de separar del género Mimodromius el M. nigrofasciatus (So- 
lier)=Callida nigrofasciata Sol., que presenta el cuarto artejo de los larsos fuertemente bilo- 
bado, mientras que los Mimodromius Chd. tienen el cuarto artejo de los tarsos solamente 
más o menos escolado. Del género Calleida (Callida) Latr. £ Dej., Chaudoir diferencia su 
género Callidula por presentar el primero las paraglosas unidas por una membrana que envuel- 
ve ampliamente por delante a la lengieta, así como por sus palpos labiales con el artejo Ler- 
minal netamente securiforme. El cuarto artejo de los tarsos está en los Calleida todavía más 
fuertemente bilobado, siendo la base del citado artejo igual o más estrecha que los lóbulos 
laterales en su parte distal. 

Después de Chaudoir nadie se ha ocupado seriamente de estos géneros, hasta que M. Liebke 
publicó sus trabajos sobre Lebiidae sudamericanos y centroamericanos. En la Rev. Fr. 
Entom., publicó el año 1935, pág. 143/177, — un trabajo bastante extenso sobre carábidos 
neotropicales, incluyendo en el mismo una clave de géneros de Callidini americanos. Hemos 
de convenir que la susodicha clave es muy deficiente abundando en ella las contradicciones. 
Así, separa los géneros Callidula Chaud. y Mimodromius Chaud. del género Calleida Latr. 
« Dej. por el carácter común a los dos últimos, según él, de presentar el cuarto artejo de los 
tarsos no bilobado. Si eu efecto este carácter reza para los Mimodromius y otros, no puede 
admitirse para Callidula, pues como recalcó Chaudoir en la descripción original del género : 
« La forme fortement bilobée du quatriéme article des tarses... » (Arin. Soc. Ent. Belg., pág. 
110, vol. XIX, 1876), no deja lugar a dudas tal y como puede apreciarse por los dibujos 
que acompañamos. Debemos admitir que en Calleida ese artejo es más fuertemente bilobado 
que en Callidula, pero en éste es también netamente bilobado y bien distinto del cuarlo artejo 
de los tarsos de los Mimodromius simplemente escolado. Otro error incomprensible de Liebke 
es el afirmar que los Mimodromius carecen de pubescencia en la cara superior de los artejos 
tarsales, es decir que los larsos son glabros por encima, pues, en realidad todos los larsos 
son pubescentes, incluso en el M. cyanipennis Brullé, la pubescencia es visible, no obstante 
ser menos abundante. Es curioso el observar que Liebke, que en el mismo trabajo describe 
diversos Mimodromius, entre ellos el M. wagneri, la mayor especie del género y en el cual la 
espesa pubescencia se ve con una simple lupa, asigne como carácler diferencial entre los 
yóneros Mimodromius y Oechalius Lbk., el presentar los últimos los tarsos pubescenles por 
oposición a los primeros que los tienen glabros. 

[Finalmente el Dr. Jeannel en su Faune de France. Gol. carabiques, 1942, y en su obra 
Carabiques de la Région Malgache, 1949, se ocupa incidentalmente de los Calleidilae neotro- 
picales. En la Faune de France (pág. 1034) incluye Mimodromias y Callidula en la sublami- 
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lia Calleiditae tribu Demelrint, por sus tarsos pubescentes por encima y cuerpo pequeño que 
recuerda a los Promias Bon. Sin embargo, en 1949 (Carab. Malgach), traslada la tribu 
Demelrini Jeann.. a la subfamilia Dromitae Bon., atendiendo a la pequeñez del bulbo basal 
del órgano copulador del macho en lugar de la estructura de los tarsos. (Ver pág. 946-47 
y 990-91.) 

De todo lo expuesto puede sacarse una conclusión, y es que la posición sistemática de los 
Mimodromius, Callidula, Cymindidius y demás géneros afines está lodavía sin fijar definiti- 
vamente, debiendo para ello hacer una revisión a fondo de los géneros neotropicales de Callei- 
dilae y Dromiitae sin la cual es imposible llegara nada definitivo. Esta es la opinión del 
Dr. Jcannel y la mía particular. 

No obstante y aun antes de hacer esa revisión, creemos que los tres citados géneros por lo 
menos quedarán dentro de los Calleiilae teniendo posiblemente que separarles de la tribu 
de los Demelrini seusu Jeannel, pues si es cierto que en algunas especies nltracvolucionadas 
de Mim>dromius — cuyo órgano copulador ha sufrido en el curso de lo evolución importantí- 
simas hiperplasias que lo han modificado en una forma monstruosa—, el bulbo basal del edeago 
es reducido por comparación al tamaño del órgano, muchas otras que han evolucionado en 
otro sentido, e incluso unas lerceras cuyas orlogénesis pueden calificarse de normales y via- 
bles en oposición a las formas monstruosas — las cuales podemos considerar como tipos gerón- 
ticos en vías de extinción —, el bulbo basal ha alcanzado un desarrollo normal. Lo mismo 
podemos decir de un género todavía inédito que deberá agrupar ciertas especies colocadas 
generalmente entre los Mimodromias. 

Antes de empezar por caracterizar el género Callidulla, deseo expresar desde aquí mi más 
vivo agradecimiento a Mr. Chopard y Mr. Colas, Director y Asistent, del Museo de París, 
respectivamente, al Dr. Riggi, Sres R. N. Orfila y M. J. Viana, Director, Jefe de la Sección 
de Entomología y entomólogo de la misma del Instituto Nacional de Investigaciones de las 
Ciencias Naturales de Buenos Aires, a mis buenos amigos D. Antonio Martínez y D. Alberto 
Prosen entomólogos argentinos y, finalmense, dedicar un recuerdo al que fué prestigioso ento- 
moólogo chileno y llorado amigo D. Ramón Gutiérrez. Todas estas personas me han facili- 
tado amablemente diversos materiales que me han permitido redactar la presente nota. 


Gén. CALLIDULA Chaudoir 


Long. 3,5-5,9 mm. Alados. Cabeza y protórax relativamente estrechos, litros bastante 
ensanchados por detrás, casi completamente lisos por encima, de un color negro brillante 
con manchas lestáceas. Cabeza y prolórax más o menos rojizos. Palas, antenas y palpos les- 
táceos, todo lo más los fémures y tibias oscurecidos en la extremidad en alguna especie. 

Cabeza lisa, sólo cerca de los ojos, en los lados y por detrás del epístoma se: ven algunas 
arrugas más o menos borrosas. Ojos grandes y convexos con las mejillas estrechadas hacia 
alrás. Antenas moderadamente largas y finas. Labro truncado o ligeramente sinuado en el 
medio. Palpos labiales con el último artejo dilatado, pero no securiforme, sublruncado y 
pubescente y excavado en los FF por su cara ventral; penúltimo artejo bisetulado. Los 
palpos maxilares pubescentes también con el artejo terminal alargado, fusiforme y en el ma- 
cho casi siempre con una pequeña excavación cerca de la extremidad. Lengúeta bisetulada, 
(lig. A.) leuncada en su borde libre; las paraglosas no la sobrepasan. Diente del mentón 
puntiagudo. 

Protórax liso, pequeño, más ancho que largo sobrepasando ligeramente, igual, o algo 


menos aucho que la cabeza con los ojos incluídos. Lados del protórax bien redondeados por 
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delante, estrechado desde su tercio anterior hasta el cuarto posterior, donde presenta una 
brusca sinuosidad, resultando por eso los ángulos posteriores más o menos agudos, diver- 
gentes y nelamenle salientes hacia afuera. Los anteriores nada prominentes, el borde ante- 
rior truncado. La base saliente en arco de círculo hacia alrás, cortada en los lados oblicua- 
mente hacia los ángulos. Surco mediano fino, fosilas lisas y redondeadas. 

Éliteos alargados, los lados ensanchándose progresivamente casi en línea recta hacia el 
ápice, sa mayor anchura en el quinto posterior de la longitud de los mismos, desde donde 
se estrechan en curva muy abierta hasta el ápice; éste moderadamente oblicuo y subsinuoso. 
Los hombros redondeados, el reborde basal llega hasta el nacimiento del cuarto intervalo ; la 
base notablemente más ancha que la del protórax. Estrías apenas marcadas siendo necesario 
un aumento considerable para percibir las líneas de puntos. Dos sedas sobre el tercer intervalo. 





Fig. AF. — Callidula nigrofasciala (Solier): A, lengíeta y palpos labiales ; 13, cuarto artejo del melalarso ; C, cuarto 
artejo del protarso : D, gonapólisis del aparato genital de la ¿ E y F, órgano copulador en ejemplar de Rio Negro 
(Argentina) y de La Obra (Chile), respectivamente, - Fig. G. gano copulador de Callidula orfilai sp. mn. — Fig. M. 





— Órgano copulador de Callidula vianai (Lbke.). 


Por debajo pubescente, los pelitos dorados y cortos están bastante diseminados; de un 
color testáceo-rojizo, las episternas metalorácicas y el abdomen osenros. Episternas largas, 
estrechas y lisas. 

Patas medianamente largas de un color testáceo-rojizo y lodo lo más en ciertas especies 
con la extremidad de los fémures y tibias oscurecidos. Los artejos de los larsos algo aplas- 
tados y glabros aparte de las dos sedas terminales del borde posterior de cada artejo. El cuarto 
artejo bilobado, los lóbulos franjeados lateralmente de pequeñas sedas relringentes (figs. 
B y C). Uñas dentadas. Los SS presentan los artejos dilatados. 

Órgano copular del macho, grueso, apenas arqueado, con el bulbo basal alargado; la punta 
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apical larga y el campo colocado en el plano sagital. Una pieza quitinizada arciforme en el 
saco interno que sobresale por el orificio apical a modo de lígula; dicho orificio completa- 
mente vuelto del lado izquierdo. El saco interno está tapizado de un tejido escamoso poco 
quitinizado. Estilo izquierdo grande y en forma de paleta ancha y obtusamente redondeada 
pordelante. El estilo derecho atrofiado, pequeño y redondeado en la punta. (figs. E. F.G. H.) 

Aparato genital de la hembra membranoso, sin piezas quitinizadas en su interior. Las uñas 
de las gonapófisis estrechas y alargadas, con una escoladura apical en el borde interno que 
es densamente pubescente (fig. D). 

Por su forma general recuerdan a ciertos Philorhizus paleárticos o a pequeños Mimodro- 
mius con los élitros proporcionalmente más anchos. De ahí que muchas veces se les haya 
confundido con éstos y, como en el caso del Mimodromias vianai Lbke., ahora tenga que ser 
trasladado al género Callidula. Hasta hoy el género se consideraba monospecífico. Nosotros le 
añadimos ahora el antes citado GC. vianal (Lbke.) (=Mimodromius vianal Lbke.), amén de 
una especie y una subespecie inéditas. 

Los Callidula se conocen de Chile y de la Argentina. 


CLAVE DE ESPECIES 


1. Tamaño grande 4-4,5 mm. Élitros negros con una faja discal y otra apical de color testáceo. Labro truncado 
por delante. Ultimo arlejo de los palpos labiales en el no excavado por la faz ventral 2. 

— Vamaño pequeño 35 mm. Elitros negro-azulados sin mancha ni faja testácea apical conservando sólo 
una mancha o faja discal. Labro sinuado en el medio por delante. Seda posterior supra-orbilal muy 
alejada del borde latero-posterior del ojo. Ultimo artejo labial excavado en el macho por su faz ven- 
tral, Órgano copulador con el borde ventral convexo, la punta apical ancha y obtusa en el ápice. 
Pieza arciforme del saco interno medianamente grande y algo ondulada, El estilo derecho en forma 

de botón de oliva. Argentina (fig. H) vianal (Liebke). 

2. Tamaño pequeño 4 mm, Mancha apical sin formar faja o banda ni llegar al margen lateral de los élitros. 
Patas testáceas. Cabeza tan ancha como el protórax, éste muy estrechado hacia atrás y mucho más 

ancho el borde anterior que el lóbulo basal ; la sinuosidad lateral muy pronunciada. Organo copula- 

dor pequeño, con el borde dorsal aplanado, arqueado cn el borde ventral, la punta apical recta y 
atenuada. Pieza arciforme del saco interno muy pequeña y ondulada. Argentina (figs. G. el.) 

orfilai nov. 

— Tamaño grande 5-5,5 mm. Paja apical completa, ancha, Negando desde el borde lateral de los ólitros 
hasta la sutura, Patas testáceas con la extremidad de los fémures y tibias más o menos oscurecidos. 

Cabeza ligeramente más ancha que el prolórax, éste con la base poco más estrecha que el borde anterior; 

los lados poco redondeados por delante y la sinuosidad lateral más abierta. Órgano copulador grande, 

grueso y con el borde dorsal levantado. Punta apical algo variable ; en algunos ejemplares es arqueada 

y regular, en otros más ancha, poco o nada arqueada y con el borde ventral más o menos sinuado ; 

el bulbo basal es asimismo variable en sus proporciones, siendo más o menos corlo y grueso o más o 

menos alargado. Pieza arcilorme del saco interno muy grande y anchamente arqueada. Estilo derecho 
redondeado en la extremidad. Argentína y Chile (figs. E. y F.) nigro fasciata (Solier). 


1. Callidula nigrofasciata (Solier) 


Long. 5-5,5 mm. La más grande de las tres especies conocidas. Cabeza y prolórax rojizos 
—a veces oscuros, casi negros — var. B. de Solier, in Solier in Gay, pág. 136, élitros negros 
con dos bandas lestáceas, una apical y otra discal muy dentadas e irregulares. Cabeza con 
los ojos muy grandes y convexos. 

El tamaño grande y ancho del edeago con el borde dorsal muy levantado y la pieza arci- 
forme del saco interno grande y regularmente arqueada, le diferencian bien de las dos res- 
tantes especies. 
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Esta especie es bastante variable en cuanto a tamaño y conformación de los ojos y edeago 
se refiere. ln principio creímos poder separar los ejemplares argentinos de los chilenos 4 
título de raza, pero un estudio más detenido nos convenció de la poca efectividad de los carac- 
teres siempre inconstantes y variables, aun dentro de las mismas localidades. En los dibujos 
de los copuladores representamos los dos lipos extremos encontrados, ciertamente bastante 
diferentes uno de otro, pero unidos por todos los pasos. En general parece que los ejemplares 
chilenos, con la cabeza y protórax osenrecidos, presentan también unos ojos más cónvexos y 
la genitalia con el ápice arqueado, pero eso no es constante y varía dentro de una misma colo- 
nia. Los tres únicos ejemplares que conozco de la Argentina tienen los ojos muy convexos y 
el edeago con el ápice no arqueado y sinuoso en el borde ventral. También en Chile hemos 
encontrado ejemplares con estas características, e incluso en los dos Fgf' de de la zona 
Nahuel Huapí, los edeagos difieren y en una 9 de la colección Prosen procedente de Isla 
Victoria, en ese lago, los ojos son menos convexos que los de los machos citados. ln 
lin, quizás con más materiales de ambos países pudiera decirse algo más concreto, pero al 
no disponer de ellos preferimos considerarlos todos como pertenecientes a la misma unidad 
específica y racial y dentro del marco de fluctuación de la especie. 

Hemos recibido ejemplares de Argentina : los ya citados del lago Nahuel Huapí; 
de Ghile, el malogrado entomólogo R. Gutiérrez nos había enviado una pequeña serie 
capturada en los alrededores de Santiago (El Canelo, La Obra, La Cisterna, El Molini- 
llo); del Museo de París el tipo y una serie paralípica de Chile (Gay 1845); una serie sin 
localidad exacta etiquetadas simplemente « Chili », algunos de Chili Inter. (Germain 1903) 
y una pareja de Valparaíso (Martín 1922), amén de otros sin eliqueta alguna de procedencia, 
la mayor parte de los cuales pertenecieron a las colecciones M. Maindron y G. Rabaull, in- 
corporadas al Museo. 


2. Callidula orfilai sp. nov. 


Long. 4 mm. Parecida exteriormente a 
nigrofasciata de la que se diferencia por su 
talla algo menor, banda apical de los élitros 
reducida a una mancha vagamente redon- 
deada por delante y separada netamente del 
borde lateral, llegando por su parle interna 
hasta la misma sutura. Prolórax más peque- 
ño, los lados sensiblemente redondeados, la 
base estrechada en el centro y los ángulos 
posteriores agudos y muy salientes hacia 
afuera (fig. 1). 

El órgano copulador (fig. G.) es pequeño, 
aplanado en el borde dorsal y arqueado lige- 
ramente en el borde ventral ; la punta es ale- 
nuada y la pieza interna muy pequeña y 
ondulada. El estilo izquierdo es alargado, 
truncado y subsinuado por delante. Sin em- 
bargo, igual que en la anterior, esta especie 
debe ser algo variable, pues de los dos ejem- 





plares que poseemos, si bien son idénticos Fig. 1. — Cullidula orfilai sp. n. 
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por fuera, resultan diferentes hasta un cierto punto por la conformación del pene; la punta 
apical es más larga y el bulbo basal menos obluso en el tipo; el ápice más acortado y ale- 
nuado ; el bulbo basal más grueso, pero menos diferenciado de la parte anterior del lóbulo 
mediano, en el paralipo. La pieza interna es idéntica en ambos ejemplares, así como el borde 
dorsal aplanado y el ventral ligeramente arqueado. 

El tipo procede de Río Negro, Lago Moreno (un ) en la col. Inst. Nac. Cienc. Nat. de 
Buenos Aires ; el paralipo (un Y) también de la misma localidad, en mi colección. 


3. Callidula vianai (Liebke) 


La más pequeña de las tres esperies. Se distingue de ellas a primera vista por su tamaño 
exiguo, porsus élitros de un color negro-azulado y por carecer de mancha apical. El prolórax 
es menos fuertemente sinuado en los lados, y los ángulos posteriores más abiertos. En algu- 
nos ejemplares la banda discal se reduce a una pequeña mancha cercana a la sutura. La seda 
postorbital está colocada mucho más atrás que en las especies precedentes. 

Organo copulador (fig. HM) pequeño, con el borde dorsal ensanchado progresivamente hasta 
el extremo, nada arqueado ; el borde ventral convexo; la punta apical gruesa, larga y obtusa, 
ligeramente encorvada hacia arriba. La pieza interna es bastante grande y algo sinuosa. El 
estilo izquierdo es sublruncado por delante ; el derecho en forma de botón de oliva. 

El Instituto Nacional de Ciencias Naturales de Buenos Aires nos ha remitido algunos ejem- 
plares capturados en Río Negro, Lago Moreno. 


Laboratorio de Entomología del Instituto de Aclimatación. 
; 


Almería, marzo 1953. 


